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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


- (1) 


No. C1 /7386/2012/ MCT. 


13th June 2012. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the purchase of Gait Analysis System - -1 No . 
for the Department of PM & R Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed as 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender No . — 78/ 2012. 
Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ) : 

Original - 13, 650 . 

Duplicate = 6,825. 
Last date and time of sale of tender form — 19 -7 - 2012 , 
2.30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
20 -7- 2012 , 2.30 p . m . 


Date and time for opening the tender 
20- 7- 2012, 3 p. m . 

Tender forms cab be had from the office the 
Principal, Medical College, Thrivananthapuram -11 up to 
3 p .m . on working days . Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( 50 ) is sent by way of 
Money Order in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 7 - 7 - 2012 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫിസിക്കൽ 
മെഡിസിൻ ആന്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ഗെയ്റ്റ് അനലൈസിസ് സിസ്റ്റം ഒരെണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മൽസര സ്വഭാവമുള്ള 


12 . 


- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 78 /2012 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 13,650. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 6,825. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 19 - 7 -2012, 2. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 20 - 7 - 2012, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
20 - 7 - 2012, 3 മണി. 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോകമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അ പക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 7 - 7 - 2012 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers where ever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authrorization letters . 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 


(2 ) 


- . SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 . Kerala non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of 

the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts 
drawn in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


No. C3/ 11609 /2012/ MCT. 

15th June 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of the following items required for the ENT 
Department of Medical College , Thiruvananthapuram. 
Tender should be superscribed as tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p .m . 

Tender No . - 83/2012 . 

Name of Equipment with Qty. — Single chip camera 
with accessories — 1 No . 

Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ) : 
- Original - 1,575, 

Duplicate — 788. 
Last date and time of sale of tender form - 26- 7- 2012, 
2.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
27- 7 -2012 , 2 .30 p. m . 

Date and time for opening the sealed tender 
27 -7- 2012 , 3 p . m . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
- 50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 15 -7 -2012 . No other forms of remittance 
will be accepted . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇ .എൻ. ടി . 
ഡിപ്പാർട്ട് മെ ന്റി ലേ യ്ക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യ മു ള്ള വ രിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 83 / 2012. 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് സിംഗിൾ ചിപ്പ് ക്യാമറ വിത്ത് 
ആക്സസറീസ്- 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,575. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 788. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 26 - 7 - 2012 , 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 7 - 2012 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- - 27 - 7- 2012, 
3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ദർ ഘാസ് ഫോറം ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ഫോറ ത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം 50 അധികം ചേർത്ത് ( തപാൽ ചാർജ്) 
മണിയോർഡറായി പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷി 

ക്കേ ണ്ട താ ണ്. മണിയോർഡറുകൾ 15 - 7 - 2012 , 3 മണിക്ക് 
മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമെ പണം 
അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു ക ളോ അ യ യ് ക്കു വാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് 
നമ്പരും വ്യക്ത മായി രേഖപ്പെടു ത്താ ത്തതും താമസിച്ചു 
ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Name of Items- Oxidised regenerated cellulose 
( Fibrillar ) 25 * 5 .1cm pack of 10 . 

Quantity — 30 boxes . 
Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax ) : 

Original - 1,040. 

Duplicate - 520. 
Last date and time for sale of tender form 
19 - 7- 2012, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
20 -7- 2012 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 20 - 7 -2012 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 

50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 10 -7 - 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ന്യൂറോ സർജറി യി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെപറയുന്ന 
സാധ ന ങ്ങ ൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വ രിൽ 
നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3.30 വരെ ലഭ്യമാണ്. 

സാധനങ്ങളുടെ പേര്- ഓക്സിഡൈസ്ഡ് റീജനറേറ്റഡ് 
സെല്ലുലോസ് ( ഫിബറില്ലാർ) 2.5 * 5.1 cm pack of 10. 

എണ്ണം 30 ബോക്സ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ- 1, 040. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 520. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 19 -7 - 2012 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 7 - 2012 , 2. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
20 -7 - 2012, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 7 - 2012 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


( 3 ) 


[ No. 33/2012 ] 
No. C2/23866/2011 / MCT. 

16th June 2012. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Neuro Surgery Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p. m . 


(4) 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 27 - 7 - 2012, 3 മണി. 


| [ No. 36/2012] 
No. C2 /7549 /2012 / MCT. 

16th June 2012. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of the following items required for the Surgery 
Department of Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed , tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram, Pin - 695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 . 30 p . m . 

Name of equipment — Inj. Fat Emulsion 20 % 250ml. 
equivalent to 500 kcal - LCT 15g , MCT 15g, Olive oil 
12.5g and Fish oil 3 .5g with Vit. E 200 mg/I. 

Quantity — 400 Nos. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയ്യക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോകമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 13 - 7 - 2012 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സിക്കു ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form (inclusive sales tax ) : 

Original - 420 . 
Duplicate — 210 . 


( 5 ) 


Last date and time for sale of tender form 
26- 7-2012, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
27 -7-2012 , 2.30 p . m. 

Opening date and time of tender 
27 -7 - 2012, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 13 - 7 - 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


[ No. 37/2012 ] 
No . C2/ 7550 /2012 / MCT. 

| 16th June 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the following items required for Surgery Department of 
Medical College, Thiruvananthapuram . Tenders should be 
superscribed tender number and addressed to the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram, 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p . m . 

| Name of Items with Quantity - Inj. Amino acid 10 % 
500ml. equivalent to 50gm , protein with taurine — 400 Nos . 

Cost of tender form ( inclusive sales tax ) : 
- Original - 420 . 
Duplicate — 210 . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


Last date and time of sale of tender form 
26-7 -2012, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
27 -7 -2012 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 27 -7 - 2012 , 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 

50 is sent by way of money order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram, 
Kerala State , Pin -695 011. Money order should reach this 
office on or before 13 -7 - 2012. 


- സാധ ന ങ്ങ ളുടെ പേര് വിവരം - ഇഞ്ച ക്ഷ ൻ ഫാറ്റ് 
ഇമൽഷൻ 20 % 250 ml. ഇക്യൂവലന്റ് 500 കാൾ. 


എണ്ണം 400 എണ്ണം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) : 
അസ്സൽ- 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 26 -7 - 2012 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 7 - 2012 , 2. 30 മണി. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജറി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന അ പു രം - 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Date and time for opening of tender 
13 - 7-2012 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. No other forms of remittance 
will be accepted. 


സാധനങ്ങളുടെ പേര് വിവരം - ഇഞ്ചക്ഷൻ അമിനോ 
ആസിഡ് 10 % 500 എം .എൽ. ഇക്യൂവലന്റ് റ്റു 50 ഗ്രാം 
പാട്ടീൻ വിത്ത് റ്റാറിൻ 400 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 -7 - 2012 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 7 - 2012 , 2. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 - 7 - 2012, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക 50 അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 13 - 7 - 2012 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ( പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഗൈനക്കോളജി 
വകുപ്പിലേയ്ക്കാവശ്യമായ സർജിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു 
മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം 
പിൻ- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 416. 

പകർപ്പ് - 208. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 12 -7 - 2012, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 7 -2012, 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
13 - 7 - 2012 , 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധിക മായി അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


എ 


LIMITED TENDER NOTICES 


(1) 


- [ No. 71/ 2012] 


അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാ സം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരി 
ച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആ ഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


[ No . 69/ 2012] 


No. C3/ 8920 (1 )/ 2012/ MCT. 

16th June 2012. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Surgical Equipments required for 
the Department of Obstetrics & Gynaecology, SAT 
Hospital, Medical College , Thiruvananthapuram. Tenders 
should be superscribed , tender numbers and addressed 
to the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin - 695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3 . 30 p . m . - 
Cost of tender form (inclusive of sales tax) : 

Original - 416. 
- Duplicate - 208 . 

Last date and time for sale of tender form 
12 - 7- 2012 , 2 .30 p . m . - 

Last date and time for receipt of tender form 
13- 7-2012 , 2 . 30 p . m. 


No . C3/8920 ( 2 )/2012 / MCT. 


16th June 2012. 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the Utility items required for the Various Departments 
of Medical College, Thiruvananthapuram . Tenders should 
be superscribed , tender numbers and addressed to the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin - 695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p . m . 

Department — Fertility Centre , O & G , SATH , TVM . 


- 


3 ) 


Cost of tender form (inclusive sales tax ) : 

[ No. 70 /2012] 
Original - 416 , 
Duplicate — 208. 

No . C3- 8920 /2012/ MCT. 

18th June 2012. 
Last date and time for sale of tender form 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
12- 7-2012, 2 .30 p . m . 

are invited for the supply of Surgical Items required 

for the 0 & G SAT Hospital, Medical College, 
Last date and time for receipt of tender form 

Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
13 - 7-2012, 2 , 30 p . m . 

tender number and addressed to the Principal, Medical 
Date and time for opening of tender - 13 - 7 - 2012 , 

College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
3 p . m . 

had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Cost of tender form (inclusive of sales tax ) : 
Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 

Original — 416 . 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 

Duplicate - 208. 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . No other forms of remittance will be 

Last date and time for sale of tender form 
accepted . 

12 - 7-2012, 2 . 30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form — 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു 

13-7-2012, 2.30 p. m . 
ക ളി ലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങ ൾ 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 

Opening date and time of tender - 13 - 7 -2012 , 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

3 p . m . 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്- ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം എസ്സ്. എ . റ്റി . 

Tender form will be sent through post if required 
ആശുപത്രി. 

provided due amount with sufficient postage charge 

( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 

Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
അസ്സൽ - 416. 

State , Pin -695 011. No other forms of remittance will be 

accepted . 
പകർപ്പ്- 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
സമയവും 12 -7 - 2012, 2.30 മണി. 

എസ്. എ . റ്റി . ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റി 

ലേക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യ 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും മുള്ളവരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
സമയവും - 13 -7 - 2012 , 2.30 മണി. 

ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി 

നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുമ്പ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13- 7- 2012 , 

കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
3 മണി. 

എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം 

അസ്സൽ- 416 . 
ദർ ഘാ സ് ഫോറം ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ ഫോറത്തിന്റെ 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 208 . 
വിലയോടൊപ്പം 50 അ ധികം ചേർത്ത്തപാൽ ചാർജ് 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

സമയവും- 12 - 7 -2012 , 2.30 മണി. 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
ണ്ടതാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ 

സമയവും 13 - 7 -2012 , 2 .30 മണി. 
മുഖാ ന്തിരം മാത്രമേ പണം അ യ യ ക്കാൻ പാടുള്ളൂ . 
ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം മുദ്രപതങ്ങളോ മറ്റേ ത ങ്കിലും 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
ഡോക മെന്റു ക ളോ അയ യ് ക്കു വാൻ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു 

| 13 - 7 - 2012 , 3 മണി. 
കൊണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാ സവും ദർഘാസ് നമ്പരും 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
വ്യക്ത മായി രേഖ പ്പെ ടു ത്താ ത്തതും താമസിച്ചു ലഭി ക്കു തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 


| vii 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 7 - 2012 , 2 .30 മണി. 


മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയ 
യ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്ത 
മല്ലാ ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. താമ 
സിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കു ന്ന താണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
13 - 7 - 2012 , 3 മണി. 


- (4 ) 


[ No. 74/ 2012] 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
- തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാ ത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C3 /8920 ( 3)/2012/ MCT. 


| 16th June 2012 . 


Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Medical Items required for 
the department of 0 & G SAT Hospital, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be subscribed tender 
number and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p. m 
Cost of tender form ( inclusive sales tax ): 

- Original - 416. 

Duplicate — 208 . 
Last date and time for sale of tender form 
12 -7-2012 , 2 .30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13- 7- 2012 , 2.30 p. m . 

-- Opening date and time of tender - 13 - 7 - 2012 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. No other forms of remittance will be 
accepted . 


(1) 


[ No. 89 /2012 ] 
No. C8 -11558/2012/ MCT. 

16th June 2012. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of Plethysmograph with DLCO full function 

PFT Machine- 1 No . required for Department of Pulmonary 
| Medicine , Medical College , Thiruvananthapuram . Tender 

should be superscribed , tender number and addressed to 
the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, 
Pin -695 011. Details can be had from this office on working 
hours till 3. 30 p . m . 


Estimate of cost _ 


25, 00,000 . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എസ്. എ . റ്റി . 
ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാവശ്യമായ 
മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാ സ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കുമുമ്പ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 416 . 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 7 - 2012, 2. 30 മണി. 


EMD - 1 %. 
Cost of tender form ( inclusive of sales tax ): 

Original - 5,250 . 

Duplicate - 2,625 
Last date and time for sale of tender form — 
2 -8 - 2012, 3 p . m . 

| Last date and time of receipt of tender - 3 -8 - 2012 , 
2 .30 p . m . 

| Opening date and time of tender - 3 - 8 - 2012 , 
3 p . m . 


viii 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, 
Kerala State, Pin -695 011 . Money Order should reach this 
office on or before 20 -7 - 2012 . No other forms of remittance 
will be accepted . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
പൾമണറി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
പ്ളിത്ത് സ് മോഗ്രാഫ് വിത്ത് ഡി . എൽ. സി. ഒ. ഫുൾ 
ഫംഗ്ഷൻ പി . എഫ്. റ്റി . മെഷീൻ ഒരെണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. 


9 . 


അടങ്കൽ തുക - 25, 00, 000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 5, 250. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 2,625. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 2 - 8- 2012 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 3 - 8 - 2012, 2.30 മണി. 


3 , Advance payments conditions will not be 

considered. 
Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits ( one percentage) of 
the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstance. 
For Medicines, Surgicals and Materials , samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers whereever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list . 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours . 


11 . 


- ദ ർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
3 - 8 -2012 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 20 - 7 -2012 - നുമുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


(2) 


| [ No. 90/2012] 


No . C8- 11557/2012/ MCT. 


| 16th June 2012 . 


IEDULE 


The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Cardio Pulmonary Exercise System — 1No . required for 
Department of Pulmonary Medicines Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed , 
Tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 


Estimate Cost - 


15, 00 ,000 . 


EMD _ 1 %. 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 


മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ആഫീസിൽ 20 - 7- 2012 -നുമുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SCHEDULE 


Original - 3,150. 

Duplicate - 1,575 . 
Last date and time for sale of tender form 
2 -8 - 2012 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 3 - 8 - 2012 , 
2.30 p. m. 

- Opening date and time of tender - 3 -8 - 2012 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach 
this office on or before 20 - 7 - 2012 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


4 . 


6 . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോ ളേജില 
പൾമണറി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
കാർഡിയോ പൾമണറി എക്സർസൈസ് സിസ്റ്റം ഒരെണ്ണം 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ വൈകുന്നേരം 3 .30 മണിവരെ 
ലഭ്യമാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 15,00,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 3, 150. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 1,575. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 2 -8- 2012, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 3- 8- 2012 , 2.30 മണി. 


- 1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rate should be inclusive of all taxes otherwise 

tender will be rejected without any notice and for 

free delivery at the department concerned . 
3 . Advance payments conditions will not be 

considered. 
Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet ( whereever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of 

the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submited without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstance . 
For Medicines, Surgicals and Materials, samples 
should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers whereever necessary. 


- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
3 - 8 - 2012 , 3 മണി. 


11 . 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയ യ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 


14 . 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


15. 


Specifications of the items are given in the list . 


16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 
to the requirements in the tender notice . 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 16 -7-2012 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ 
വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണംചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്ര വച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമു ൻ പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

മ ഡി ക്ക ൽ കോ ളേ ജ് , തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


17 . 


Tender will be opened in the presence of each of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. 


18 . More details can be had from this office on 

working hours . 


കമ 
നമ്പർ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും 
സാധനങ്ങളുടെ പേരും 


- 1 


- 84 / 2012 - ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങൾ 


No. C2 /8754/2012 / MCT. 


16th June 2012. 


85/ 2012 - കാർപ്പെന്ററി സാധനങ്ങൾ 


86/ 2012 - റെഫ്രിജറേഷൻ സാധനങ്ങൾ 


87 / 2012 - മെക്കാനിക്കൽ സാധനങ്ങൾ 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Central Workshop under Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , with 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 


88 / 2012 - പെയിന്റിംഗ് സാധനങ്ങൾ 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1 - ന് 

- 4 2 0 . 


1,050 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 


| Sl. 
No . 


Tender No . and Name of Items 


പകർപ്പ്- കമനമ്പർ 1- ന് 


525, മറ്റുള്ളവയ്ക് 


- 210 . 


- 1 


84 /2012 — Electrical Materials 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26- 7 - 2012 , 3 മണി. 


2 


- 85/2012 _ Carpentry Items 


86 / 2012 – Refrigeration Items 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 27 - 7- 2012 , 2.30 മണി. 


87 /2012 — Mechanical Items 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 27 -7 -2012 , 
3 മണി. 


- 88/2012 - Painting Items 


Cost of tender form ( inclusive of sales tax ) : 


420 for 


Original — 1 ,050 for Sl. No. 1 and 

- others. 
Duplicate = 525 for Sl. No. 1 and 

others . 


210 for 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടുള്ള തും മേൽവിലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 16- 7 - 2012 - നുമുൻപായി കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊ രു കാരണ വശാലും സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Last date and time for sale of tender form 
26-7- 2012, 3 p. m . 


Last date and time for receipt of tender 
27-7-2012 , 2. 30 p. m. 


Opening date and time of tender — 27 - 7 - 2012 , 
3 p . m . 


Tender No . — 85 /2012 


Tender No. — 84 /2012 
Materials with Specification 


SI.No. 


Quantity 


1 


150 Nos. 


Sl.No. Name of Materials with 

Quantity 
Correct Specification 

Nos. 
1 Plywood sheet 8 x 4 x 4mm Water proof 10 
2 Plywood sheet 6 x 4 x 6mm Water proof 5 
3 Hook and Eye 2 ” 

100 


2 
3 
4 
5 


Approximate cost— 


50, 000. 


Tender No. — 86 /2012 


Sl.No. 


Name of Materials with 
Correct Specification 


Quantity 

Nos. 


10 


Auto Defrost Thermostat with Knob 
Fastener clip for A . C . 
Compressor for Refrigerator-1/6 HP 
Compressor for Refrigerator- 1/8 HP 


200 

5 


Approximate cost — 


1,00 ,000 . 


Tender No . — 87/2012 


8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


Sl.No. 


Name of Materials with 
Correct Specification 


Quantity 


1000 Nos . 


GE type Heater coil with support 
set 6 " 2000 W 
5A switches flush type 
5A 3 Pin socket flush type 
Tube Light T5 series 
Kettle Element — Straight 750W 
Kettle Element — Straight 1000W 
CFL 32W 
CFL 18 W 
CFL 11W 
Capacitor 55 mfd 440 V 
Capacitor 5 mfd 440 V 
Capacitor 50 mfd 440 V 
Choke _ Copper (miniature type) 40W 
Rechargeable Battery 12V 7Ah 
Rechargeable Battery 6V 4Ah 
Halogen bulb (Pin type) 12V 50 W 
Iron connector (Porcelain tip ) 
Kettle connector ( Porcelain tip ) 
Electronic chocke 40 W 
Capillary type thermostat 
(30-120°C , 15A 230V ) 
Capillary type thermostat 
(50 -300°C 15 A 230V ) 
Electronic Choke for T5 series 
3 core cable 1mm ? 
Tube light 40 W 
Tube light starter 20 /40 W 
3 crore cable 1.5 mm2 
Halogen bulb (Pin type with reflector) 
24 V 150W 
Pendent holder (Bakelite ) 
Pendent holder ( Brass ) 
Fire proof Sleeve ( 3mm ) 
Fire Proof Sleeve (3mm ) 
Industrial immersion heating element 
Flange type -3KW - Thread width 4 cm . 


2 


Rubber bag with Velcro cover for 
BP Apparatus (Jointless ) 
BP Air inflator with valve for BP 
Apparatus 
Mercury for BP Apparatus 
Tissue paper for lens cleaning 
Welding rod Stainless Steel 10mm . 


3 
4 
5 


700 , 

2 Kg. 
25 sheet 
2 Pkt. 


Approximate cost — 


2,00,000 . 


Tender No. — 88/2012 


22 
23 
24 
25 
26 
27 


Sl.No. 


Quantity 


Name of Materials with 
Correct Specification 

(2 ) 


200 M 


(1) 


(3) 


50 Nos . 


28 
29 
30 
31 


Enamel Paint White — Satin finish 
4 L container 
Enamal Paint White — Satin finish 
1 L container 
Enamal Paint Oxford Blue— 
1 L container 
Enamel Paint Grey — 1 L container 
Turpentine — 1 L container 
Aluminium Paint , 1/2 L container 
Olive Green - 1 L container 


10 


„ 


7 


Approximate cost — 


5 ,00 ,000 


xii 


( 2 ) 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
27 - 7 - 2012, 3 മണി. 


Enamel Putty — 1 Kg. container | 10 Kg. 
Synthetic wood polish — 1 L container 10 L 
Painting brush 2" 

30 Nos. 
Painting brush 3" 


11 


30 


, 


Approximate cost - 


2,00 ,000. 


ഫോറങ്ങൾതപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 7 - 2012 - നുമുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C2 / 11584/2012 / MCT. 


| 16th June 2012 . 


Sealed competitive tenders are invited for the Supply 
of Medicines required for SAT Hospital, Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender No. - 81 /2012 and 82/2012. 
Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ) : 

Original - 840 . 
Duplicate = 420 . 


| Sl. 
No. 


Name of Medicines 


Quantity 


Tender No . - 81 / 2012 


1 


100 vials 


| 100 , 


Inj. Astreonam (1 gm ) 
Inj. Cefepime (1 gm ) 
Inj. Adreno corticotrophic 
hormonre (ACTH ) 
Inj. Line Zolid (600 mg) 
Inj. Meropenam ( 1 gm ) 


20 , 


Last date and time for sale of tender form 
26- 7- 2012 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
27- 7- 2012, 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender — 27 -7- 2012, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin - 695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 15- 7 - 2012 . 


200 bottle 


4 
5 


100 vials 


Tender No. - 82 /2012 


Tab Methyldopa ( 250 mg) 
- Peritonial Dialisis fluid ( 1 Lr) 

Diclofenac Suppossitory (25 mg) 
Sevoflurane (250 ml) pen bottle 
Inj. Rocuronium 
Inj. Clindamycin (150 mg) 
Inj. flucanazole (150 mg) 
Cerviprime gel 


2000 Nos. 
500 bottle 
200 Nos. 
50 bottle 
300 amp 

100 ,, 
200 bottle 
500 Nos. 


8 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എസ്. എ . റ്റി . 
ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന മരുന്നുകൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 81/ 2012 ആന്റ് 82 / 2012 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (വിൽപ്പന നികുതിഉൾപ്പെടെ): 
അസ്സൽ - 840. 

ശരിപകർപ്പ് - 420. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 1 - 2012 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 -7 - 2012 , 2.30 മണി. 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No. C4/6518/ 2012// TDMCA . 

13th June 2012 . 
Sealed tenders are invited for the following items for 
the Cardio Thoracic Surgery Department of T. D . Medical 
College, Alappuzha . 


xiii 


IEDULE 


Sl. 
No. 


Tender No. and Name of 
Equipment with Quantity 


ആല പ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർ ഡിയോ 
തൊറാസിക് സർജറി വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന 
ഉപ ക ര ണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ 

ഇനവിവരവും എണ്ണവും 


കമൽ 


| 1 

2 
3 
4 


4/2012 - Valve Prosthosis - 1 
5/2012 - Minor Instrument - 1 each 
6/2012 - PTEF Vascular Grafts - 1 
7 /2012 — Disposable Legating Clips & Applicator 

Small and Medium — 1 
8 / 2012 — Disposable Linear cutter Stapler and 

Re- loads 55mm , 75mm . — 1 
9/2012 - Disposable Items - 1 
10 /2012 _ 1000 Units of Skin Stapler - 1 


5 


- 4 /2012 - വാൽവ് പൊതോസിസ് - 1 

5/ 2012 -- മൈനർ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് - 1 

6 / 2012 - പി . റ്റി .എഫ്. ഇ . വാസ്കലർ ഗ്രാഫ്റ്റ്സ് 1 
- 7 /2012 - - ഡിസ്പോസ്സബിൾ ലിഗേറ്റിങ്ങ് ക്ലിപ്സ് ആന്റ് 

ആപ്ലികേറ്റർ സൈസ് സ്മാൾ ആന്റ് 

മീഡിയം - 1 
8/2012 - ഡിപോസ്സബിൾ ലിനിയർ കട്ടർ സ്റ്റാപ്ലർ 

ആന്റ് ലോഡ് സൈസ് 55 എം . എം . ആന്റ് 

75 എം . എം . - 1 
9 / 2012 - ഡിപോസ്സബിൾ ഐറ്റംസ് 1 
- 10/ 2012 - 1000 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്കിൻ സ്റ്റാപ്ലർ - 1 


5 


6 
7 


- 6 

7 


Cost of tender form : 

Original - 1100. 
Duplicate = 550 . 


Last date and time of sale of tender form 
3 -8 - 2012, 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
3- 8- 2012, 4 p . m . 

Date and time of opening of tender - 4 - 8 - 2012 , 
10. 30 a. m . for Sl. No. 1, 4- 8- 2012, 10.40 a. m . for Sl . No. 2, 
4- 8 - 2012 , 11 .10 a . m . for Sl . No . 3, 4 -8 - 2012 , 11. 30 a. m . for 
Sl. No. 4, 4- 8- 2012, 11. 50 a . m . for Sl. No. 5 , 4-8 - 2012, 12.20 
a . m . for Sl . No . 6 and 4 - 8 - 2012, 12 . 40 p . m . for 
Sl. No . 7 . 

Tender should be addressed to the Principal, T . D . 
Medical College, Alappuzha -688 005 . Tender No. and due 
date should be superscribed on each envelope. Late 
tenders will not be accepted. Tender will be opened at 
the time and date noted against each tender in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 
Indending tenderers may obtain the Tender forms from 
the undersigned on all working days from 10 a . m . to 
4 p . m . Cheques, drafts , postage stamps will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Duplicate 
tender, if required will be issued on additional payments as 
shown in the schedule . Tender form is not transferable 
and the cost is not refundable. Tender forms will be 
supplied to the firm by registered post subject to be a 
cash payment of 50 in addition as postage charges. 
Money Orders will be accepted only if received within 10 
clear working days prior to due date for submission of 
tenders. Further details can be had from the college office 
during working time. Tender should be accompanied by 
an agreement executed in Kerala Government Stamp paper 
worth 50 and EMD 1 % of the total cost of the item 
tendered . Tenders without EMD will be rejected . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

അസ്സൽ - 1, 100. 
- ശരിപ്പകർപ്പ് - 550 . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
3- 8 - 2012 , 1 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 3 - 8 - 2012 , 4 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ക്രമനമ്പർ 1- ന് 4 - 8 - 2012 , 10.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 4 - 8 - 2012 , 
10 .40 മണി, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 4 - 8 - 2012, 11.10 മണി, ക്രമനമ്പർ 
4 - ന് 4 - 8 - 2012 , 11. 10 മണി, കമനമ്പർ 5 - ന് , 4 - 8 - 2012 , 
11.50 മണി, ക്രമനമ്പർ 6 - ന്, 4 - 8 - 2012, 12 .20 മണി, ക്രമനമ്പർ 
7 - ന് 4 - 8 - 2012 , 12 .40 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി . ഡി . കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ് ക്കേ ണ്ടതാകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
കൊടുത്ത തീയതികളിലും സമയങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കുന്നവരു 
ടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
- ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജാഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല . 
വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല. ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭി 
ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
ചാർജ്ജായി 50 കൂടി മണി ഓർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസത്തിനു 10 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണി ഓർഡറുകൾ 
മാത്രമെ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു . സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു 

മ്പോൾ 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മത പത്രവും ക്വാട്ടു 
ചെയ്യുന്ന ആകെ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് 
പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ 
സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പി 

ക്കേ ണ്ട താ ണ് . സമ്മത പത്രവും നിര ത ദ വ്യവും അടക്കം 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
T. D . Medical College , 

( Sd .) 
Alappuzha. 

Principal. 
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TENDER NOTICES 


- (1) 


No, C1/ 9159 /2012 / MCK . 

| 14th June 2012 . 
No. C2/7501/2012/ MCK. 

14th June 2012. 

Sealed competitive tenders are invited for the supply 
Sealed competitive tenders are invited for the of Antigen and Antibody for the Department to Pathology 
purchase of Photocopy Machine to Government to Government Medical College, Kottayam . 
Medical College , Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
Tender forms can be had from this office on payment - of 1, 051 prescribed cost in cash or by Money Order 
of 416 in cash or by Money Order till 12 -7 - 2012. | till 13 - 7 - 2012. No other modes of remittance will be 
No other modes of remittance will be entertained . Those - entertained . Those who require tender forms by post, a 
who require tender forms by post a sum of 40 will be sum of 40 will be added towards Postage Charges. 
added towards postage charges. Money Orders should Money Orders should reach this office atleast 10 days 
reach this office atleast 10 days prior to the closing prior to the closing date of tender sales. Cost of tender 
date of tender sales. Cost of tender forms will not be forms will not be refunded . 
refunded. 

The duly signed tenders superscribed on the 
The duly signed tenders superscribed on the envelops as " Tender No. C1 /9159 /12 / MCK for the purchase 
envelops as " Tender No . C2/ 7501/12/ MCK for the purchase of Antigen and Antibody addressed to “ The Principal, 
of Photocopy Machine addressed to “ The Principal , Government Medical College , Kottayam- 8 ” should reach 
Government Medical College , Kottayam- 8 ” should reach 

this office on or before 13-7 -2012, 1 p. m . Tenders received 
this office on or before 12 -7 - 2012, 1 p. m . Tenders received late will not be entertained . The duly received tenders 
late will not be entertained . The duly received tenders will be opened at 13 -7 - 2012 , 2 . 30 p. m . in the presence of 
will be opened at 12 -7 - 2012 , 3 p . m . in the presence of the 

the tenderers or their authorized representatives who may 
tenderers or their authorized representatives who may present at that time. 
present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
Further details can be obtained from this office 

during work hours. The undersigned reserves the right 
during working hours . The undersigned reserves the to reject any tender without assigning any reason . 
right to reject any tender without assigning any reason . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേ ജി ലെ പതോ ള ജി 
കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഫോട്ടോ കോപ്പി - ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക്ആന്റിജൻ & ആന്റിബോഡി വാങ്ങുന്നതിനായി 
മെഷീൻ - 1 എണ്ണം ( സിംപ്ലെക്സസ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഉൾപ്പെടെ) മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 1,051 അടച്ച് ഓഫീസിൽനിന്നും 
- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 416 അടച്ച് ഓഫീസിൽനിന്നും 13 - 7 - 2012 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 
12 - 7- 2012 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണിയോർഡർ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണിയോർഡർ ആയി അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . മണിയോർഡ റു കൾ 
ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് ദർഘാസ് വില്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 
വില്പന അ വ സാ നി ക്കു ന്ന തിന് 10 ദിവസം മുൻ പ് - ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് പത ത്തിന്റെ വില മടക്കി 
ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രത ത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 
നൽകുന്നതല്ല. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ "ദർഘാസ് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ നമ്പർ സി -1/ 9159/2012 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
സി2/7501/ 2012/ എം. സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് ഫോട്ടോ ആന്റിജൻ & ആന്റിബോഡി എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടുകൂടി 
കോപ്പി മെഷീൻ എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, “ പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ട യം - 8 എന്ന കോട്ട യം - 8 ” എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 13 - 7 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക്ക് 
വിലാസത്തിൽ 12 - 7 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കുമുമ്പ് ലഭിക്ക 1 മണിക്കു മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയയ്ക്കേ ണ്ടതാണ്. 
ത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമോ 
ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണി ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു ന്നതല്ല. യഥാ സമയം 
ക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 12 -7 - 2012 ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 13 - 7 - 2012 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30 മണിക്ക് 
ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

തുറക്കുന്നതാണ്. 
വിശദ വിവ ര ങ്ങൾ ദർഘാസ് പത ത്തി നോ ടൊപ്പം -- വിശദ വിവ ര ങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യ മാ ണ് . യാതൊരു കാര ണ വും കാണിക്കാതെ ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ - നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
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| No . C5 / 9308/2012/ MCK. 


15th June 2012 . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of following items as per the list appended to 
Medical College, Kottayam . 

Cost of tender form - 420. 
Last date of purchase of tender — 24 -7 - 2012 . 
Last date of submission of tender — 25 - 7 -2012 , 2 p.m . 


No. C2/ 9191 /2012 / MCK. 

14th June 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
Installation of Central Gas System 0 & G Block to 
Government Medical College, Kottayam. 

Tender forms can be had from this office on payment 
of 416 in cash or by Money Order till 25 -7 -2012 . 
No other modes of remittance will be entertained . Those 
who require tender forms by post, a sum of 40 will be 
added towards postage charges. Money Orders should 
reach this office at least 10 days prior to the closing date 
of tender sales. Cost of tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as " Tender No. C2 /9191 /12/ MCK for the purchase 
of Central Gas System addressed to “ The Principal, 
Government Medical College , Kottayam -8 ” should reach 
this office on or before 26 -7 - 2012 , 1 p . m . Tenders received 
late will not be entertained . The duly received tenders 
will be opened at 26 -7 -2012 , 3 p . m . in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during work hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


Tender forms can be had from this office on payment 
of 420 in cash or by Money Order till .............. No other 
modes of remittance will be entertained . Those who 
require tender forms by post a sum of 40 will be added 
towards postage charges. Money Orders should reach 
this office at least 10 days prior to the closing date of 
tender sales . Cost of tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
- envelops as " Tender No. ................. for the purchase of 

...............addressed to " The Principal , Medical College, 
Kottayam - 8 should reach this office on or before 
25 -7 - 2012 . Tenders received late will not be entertained . 
The duly received tenders will be opened at 26 -7 -2012, 
2 . 30 p . m . in the presence of the tenderers or their 
authorized representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office during 
working hours . The undersigned reserves the right to 
reject any tender without assigning any reason . 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഇതോടൊപ്പമുള്ള 
പട്ടിക പ്രകാരം ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 420. 

ദർഘാസ് ഫോറം വില്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 
24 - 7 - 2012. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 25 - 7 - 2012 , 2 മണി. 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് സെൻട്രൽ ഗ്യാസ് 
സിസ്റ്റം ഒ & ജി ബ്ലോക്ക് എന്ന ഉപകരണം സ്ഥാപിക്കു 
ന്നതിലേയ്ക്ക് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ 416 അടച്ച് ഓഫീസിൽനിന്നും 
25 - 7 - 2012 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണിയോർഡർ 
ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് 
വില്പന അ വ സാ നി ക്കു ന്ന തിന് 10 ദിവസം മുൻ പ് 
ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് പ്രത ത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . 
-- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ 
സി - 2/ 9191/ 2012 / എം . സി . കെ . ഉപ ക ര ണ ത്തിന്റെ പേര് 
സെൻടൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടുകൂടി 
"“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 
എന്ന വിലാസത്തിൽ 26 - 7 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കു മുമ്പ് 
ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു 
ശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
26 -7 - 2012 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 


- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 420 അടച്ച് ഓഫീസിൽനിന്നും 
.............വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണിയോർഡർ 
- ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് 
വില്പന അ വ സാ നി ക്കു ന്ന തിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് പത ത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ 

............ ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് ... ................ എ ന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി "“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോട്ടയം-8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 25- 7-2012 - ന് മുമ്പ് 
ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു 
ശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
26 - 7 - 2012 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 


വിശദ വിവ ര ങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യ മാ ണ് . യാതൊരു കാര ണ വും കാണിക്കാതെ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
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വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യ മാ ണ് . യാതൊരു കാര ണവും കാണിക്കാതെ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

DETAILS OF ITEMS 


Sl. No . 


Tender No . 


Name of items 


1 
2 
3 


C5/9308/ 12 /MCK 
C5 /9309 /12/MCK 
C5 /9310/ 12/MCK 
C5/9311/12/MCK 


tender cost. Tender should be superscribed with tender 
No. and addressed to the Principal, Govt. Medical College, 
Kozhikode . Belated tenders will not be accepted . Each 
tender should be submitted along with an agreement 
signed and executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
and Earnest Money Deposit @ 1 % of the total cost of 
the item tendered for. Stamp Paper will be supplied to the 
firm outside Kerala on request along with remittance of 

150 by Money Order in the favour of Principal , 
Medical College, Kozhikode. Specimen copy of the tender 
is annexed with the tender form . Rates should be quoted 
in Indian Rupees only . All the taxes applicable to be 
clearly mentioned . Freight, insurance , loading , unloading , 
erection and commission charges and installation charges 
should be done by the tenderer. 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender specifications 
are liable to be rejected without further notice. Duplicate 
copy of tender form can be obtained on payment of cost. 
The tenders will be opened in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives as scheduled . 

Demonstration , if required , should be provided by the 
firm at their own expense . Further details can be had from 
the Office of the Principal, Government Medical College , 
Kozhikode during working hours . 

Name of Items 
Tender No. 

and Department 
No. 

with Approximate 

Cost 


Weigh Balance 
Electrical goods 
Centrifuge 
Thermometer, Microscope , 
Incubator, Loop Sterilizer 
Animal cage, Holder, 
Dissection table etc . 
Lab Experimental items 
to Physiology 
Miscellaneous items to 
Pre Clinical Departments 
Haemocytometer, ECG 
Machine , Perimeter 


C5 /9312 / 12 /MCK 


C5/9313 / 12 /MCK 


7 


C5/9314 /12 /MCK 


C5/9315 / 12 / MCK 


Body stat 1500 MMD 


C5 /9316 /12/MCK 
C5 /9317/12/MCK 


10 


11 


C5/9318/12/MCK 


1 


C5 /9319 / 12 /MCK 


Stands, Holders, 
Carrier , Chamber, 
Trolly etc. 
Miscellaneous items to 
Pharmacology 
Recording drum , 
Stethograph , Inductorium , 
Kymograph 
Lab Consumable items 
to Microbiology 
Haemoglobin 
Electrophoresis 
Chamber 


2 


C5 /9320 /12 /MCK 


14 


C5 /9321/12/MCK 


Government Medical College , 
Kottayam . 


(Sd .) 
Principal. 


S2 /8408 /2012 /MCC Reagents for routine test 

Biochemistry — 3 ,76 ,000 
S2/8409 /2012 / 

MCC Reagents for Liver function 

tests— Biochemistry — 2,10, 000 
S2 /8410 / 2012 /MCC Reagents for Lipid Profiles 

tests Biochemistry — 4 ,37 ,000 
S2 /8411/ 2012 /MCC Miscellaneous reagents 

Biochemistry — 3 ,94 ,000 
S2/ 8412/2012 /MCC Diagnostic kit - Microbilogy 

2 ,51, 500 
S2/8413/ 2012/MCC Serological kit - Microbiology , 

4 ,97 ,000 
S2 /8414 /2012 /MCC Culture Media — Microbiology , 

4 ,42 ,274 
S2/8516 /2012 /MCC PCR Diagnostic kit 

Microbiology - 4 ,88 ,000 
S2/8521/2012 /MCC Culture Media supplements 

Microbiology — 3,49 ,000 
S2 /8522/ 2012 /MCC Immunohisto chemistry 

reagents — Pathology 

4 ,03,578 
S2/8888 /2012 /MCC IHC Detection kit 

Pathology — 2,00 ,000 . 


7 


TENDER NOTICE 


8 


9 


No. S2 /8408 / 2012 /MCC . 

16th June 2012. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of various Reagents Kits , 
Diagnostic Kits and Culture Medias & Kits required for 
the Department of Biochemistry , Microbiology and 
Pathology as detailed below . The tender forms and details 
can be obtained from the Office of the Principal, 
Government Medical College , Kozhikode on payment of 
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Cost of tender form : 
Original — 832 for Sl. Nos. 1, 4 , 9 ; 612 for Sl. Nos. 

2 , 5 ; 1 ,040 for Sl . Nos. 3 , 6 , 7 , 8 , 10 and 

- 416 for Sl . No. 11 . 
By post - 872 for Sl. Nos. 1 , 4 , 9 ; 652 for 

Sl. Nos. 2 , 5 ; 1, 080 for Sl. Nos. 3, 6 , 7 , 8 , 

10 and 456 for Sl. No. 11. 
Duplicate — 416 for Sl. Nos. 1 , 4 , 9 ; 306 for 

| Sl. Nos. 2 , 5 ; 520 for Sl. Nos. 3 , 6 , 7 , 8, 

10 and 208 for Sl. No. 11 . 
Closing date and time of sale of tender by post 
23 -7 -2012 , 3 p . m . 

Closing date and time for sale of tender form 
28-7- 2012 , 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender — 30 -7 - 2012 , 
11 a . m . 


-- വൈകിലഭി ക്കു ന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യം , 
- സമ്മതപത്രം, മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാ 
ത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരറിയിപ്പുകൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള തല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി മണി 
ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ദർഘാസു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


കമ 

- ദർഘാസ് നമ്പർ 
നമ്പർ 


ഇനവും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റും 
- ഏകദേശം ചെലവും 
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എസ്.2/ 8408 / 2012/ 

എം . സി . സി . 


എസ് .2 / 8409 / 2012/ 

എം . സി. സി . 


Date and time for opening of tender - 30 - 7 - 2012 , 
11 . 30 a . m . 
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എസ് .2/8410 / 2012/ 

എം . സി . സി . 


Date up to which rates are to be firm — 31- 3 - 2013. 


SPECIAL CONDITIONS 


എസ് .2/ 8411/2012/ 

എം . സി . സി . 
- എസ് .2 / 8412 / 2012/ 

എം . സി . സി . 
എസ് .2/ 8413 / 2012 

എം . സി . സി . 
- എസ് .2/ 8414/ 2012 

എം . സി . സി . 
എസ് .2 / 8516 / 2012/ 

എം . സി . സി . 


റീയേജന്റ് സ് ഫോർ റുട്ടീൻ 
ടെസ്റ്റ്- ബയോകെമിസ്ട്രി 

3,76,000 
റീയേജന്റ് സ് ഫോർ ലിവർ 
ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് 
ബയോകെമിസ്ട്രി - 2,30 ,000 
റീയേജന്റ് സ് ഫോർ റുട്ടീൻ 
ടെസ്റ്റ് ബയോകെമിസ്ട്രി 

4, 37, 000 
മിസ്സല്ലേനിയസ് റീയേജന്റ് സ് 
ബയോകെമിസ്ട്രി - 3, 94, 000 
- ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ്സ് 

മൈക്രോബയോളജി - 2,51,000 
സീറോളജിക്കൽ കിറ്റ് - 
മൈക്രോബയോളജി - 4, 97 , 000 
കൾച്ചറൽ മീഡിയ 
മൈക്രോബയോളജി - 4,42,000 
പി . സി .ആർ. ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് 
കിറ്റ്സ് മൈക്രോബയോളജി - 

4 , 88 ,000 
കൾച്ചറൽ മീഡിയ സപ്ലിമെന്റ്സ് - 

മൈക്രോബയോളജി - 3,49,000 
ഇമ്മ്യൂണോഹിസ്റ്റോ കെമിസ്ട്രി 
റീയേജന്റ് സ് --പാത്തോളജി 
4, 03, 578 
ഐ .എച്ച്. സി. ഡിറ്റക്ഷൻ കിറ്റ് - 
പാത്തോളജി - 2, 00 , 000 


എസ് .2/ 8521/2012 

എം . സി . സി . 
എസ് .2 / 8522 / 2012 / 

എം . സി . സി . 


- 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty — Minimum 2 years . 
4. AMC and CAMC (rate to be mentioned separately) 

will be considered for selection if necessary. 
5. No advance paymentwill bemade . 

കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ബയോകെമിസ്ട്രി, മൈക്രോബയോളജി, പാത്തോളജി വിഭാഗ 
ങ്ങളിലേക്ക്റീയേജന്റുകൾ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റുകൾ എന്നിവ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ച 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 

100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള 
സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടും 
കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . സംസ്ഥാ ന ത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ 
സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അ നു ബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറേ 
പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, 
യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ 
ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് 
ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 
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എസ്.2/ 8888 / 2012/ 

എം . സി . സി . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


ഒറിജിനൽ - ക്രമ നമ്പർ 1, 4 , 9 ഇവയ്ക്ക് 832, 

കമ ന മ്പർ 2 , 5 ഇവയ് ക്ക് 612 , 
കമ നമ്പർ 3 , 6, 7 , 8 , 10 ഇവയ്ക്ക് 

1,040, ക്രമനമ്പർ 11 - ന് 416 . 
തപാൽ വഴി - ക്രമനമ്പർ 1, 4, 9 ഇവയ്ക്ക് 872, 

കമന മ്പർ 2, 5 ഇവയ്ക്ക് 652 , 
ക്രമ നമ്പർ 3 , 6, 7 , 8 ,10 ഇവയ്ക്ക് 

1,080, കമനമ്പർ 11- ന് 456. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - കമനമ്പർ 1, 4, 9 ഇവയ്ക്ക് 416, 

കമന മ്പർ 2 , 5 ഇവയ് ക്ക് 306 , 
ക്രമ നമ്പർ 3, 6 , 7 , 8 , 10 ഇവയ്ക്ക് 
- 520 , ക്രമനമ്പർ 11- ന് 208. 


xviii 


ത പാ ൽ വഴി ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 23 -7- 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 - 7 - 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട തീയതിയും സമയവും -- 
30 - 7 -2012 രാവിലെ 11 മണി. 

- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 7 - 2012 രാവിലെ 11.30 മണി. 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി- 31 - 3 - 2013. 


നിബന്ധനകൾ 


The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable . Charges , 
Postage Stamp, Draft etc ., will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1) of the total cost of articles 
tendered for. The tenders not accompanied by sufficient 
EMD will not be entertained . 

PAC - 15, 00,000 . 
Cost of tender forms (including Tax ) : 

Original - 2,392 . 
Duplicate - 1,196. 

If sent by postage charge — 50 . 
Closing date and time of sale of tender forms 
2 -8 -2012 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
3 -8- 2012, 5 p . m . 

Opening date and time of tender forms — 4 -8 -2012 , 
12 Noon . 


| 1. 


നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപ്പുസ്തകം തന്നത് 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ആ വശ്യ പ്പെടുന്നപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 


വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി, സമഗവാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


Office of the Principal, 

Medical College, 
Kozhikode. 


Date up to which the rates are to be firm , 
31- 12- 2013 . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 
No . S2/2285 /2011. 

2nd June 2012 . 
Sealed tenders are invited from manufacturers 
or authorised dealers for supply of Computerised 
Radiography System - 1 No . for the Radiodignosis 
Department of IMCH Medical College , Kozhikode -8 . List 
of item can be had from the office of the undersigned 
during office hours on any working days . Envelop 
containing tenders should be superscribed with tender 
numbers or indicated in the statements below and should 
be addressed to the Superintendent IMCH , Medical 
College , Kozhikode -8 , Kerala . Tender must be submitted 
in sealed cover. Tender will be opened on 4 - 8 - 2012 , at 
12 Noon in the presence of such of the tenderers or their 
authorized persons who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Kozhikode , 
Kerala will obtain the requisite tender form in which the 
tenders should be submitted . 


കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മാത്യശിശു 
സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ് വകുപ്പി 
celos crocoj200 Computerised Radiography System 
ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
- ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
- എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, 
- കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ട 
- തുമാണ്. ദർഘാസുകൾ അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചവരുടെ യോ അ വർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 4 - 8 - 2012 -ാം തീയതി 
12 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി .എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യ 
മായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾതാഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം 
തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് 
എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 


അടങ്കൽ തുക - 15 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
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ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ) : 

630121006 2,392. 

wg31lcon - 1, 196 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
N2010 — 2 - 8 - 2012, 3 cm . 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOB10— 3 - 8 - 2012 , 5 20m ). 

Borelom 0000m 0900100 NOO10 - 4 - 8 - 2012 , 
12 mm . 


(e) Mechanism for printing multiple images 

in one film with optional capability of 
slide and true size printing. 
Should have the solution for transmitting 
multiple exams of same study in a 
single folder to a configured DICOM 
destination . 
One additional computer system with 
LCD /LED monitor 250 qb HD with 
necessary software s to work as a 
remote viewing station in the nearby 

doctors room . 
(h ) Expenses for all the cable workers and 

the UPS systems to cover the whole 

system should be borne by the supplier. 
(i) Warranty and CMC conditions as per 

government norms. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 12 - 2013 


- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


SPECIFICATIONS 


Brief specification for dry imager 


8 . 


1. Capability to process more than 60 images per 

hour. 
Minimum time for cassette ready to reuse must 
be minimal- specify. 
Capable of forwarding image directly to imager, 
workstation or archive if required . 
Total time for processing with printing should be 

less than 150 seconds . 
5. Facility for patient, cassette and exam identity . 
6 . Pre -review process to a desired look . 
7. Reprocessing facility if needed . 
8 . Prevention of archiving before approval of image . 
9 . Necessary alarm for error in system / operation . 
10. Facility for storage images of last 1000 - 1500 

patients . 
11. Easy integration with PACS. 
12 . Guard against unauthorised viewing with 

necessary soft ware. 
13. Guard for patient data . 
14 . Cassette with phosphor plate . 

(a ) 35 x 43 cm — 4 numbers 
(b ) 24 x 30 cm — 4 numbers 

(c) 18 x 24 cm — 2 numbers (for mammogram ) 
15 . Software for mammography procedures . 
16 . WORKSTATION 

( a ) Should have all the image setting 

facilities of a modern image work station 

14 " LCD /LED Monitor. 
(b ) Minimum 2GB RAM + 250 GB in HD . 
(c ) Must provide DVD writer. 
(d ) Minimum 15 configured lay outs for 

printing 


1. Laser technology . 

>500 DPI, Higher preferred . 

Maximum number of gray scales . 
4. Facility for day light loading . 
5. Capability for processing more than 60 filims 

per hour. 
6 . Fully automatic image quality control. 
7. Borderless image . 

Time to first print and subsequent print 
(60 -80 ) sec. 
Three tray system to print 3 different sizes of 

filim on line . 
10. Connect ability to DICOM /non DICOM modality 

through PACS link . 
11. Film sizes compatibility. 

(a ) 14 x 17 " 
(b) 14 x 14" 
(c) 11 x 14 " 
(d ) 10 x 12" 
( ) 8 x 10 " 


Accessories : 


2 Ton split Air Conditioner. 


Institute of Maternal and 
Child Health , 
Medical College , 
Kozhikode. 


(Sd .) 
Superintendent. 
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quotation since the quotation will be opened only on 
the appointed day and demurrage will have to be if 
the railway parcels are not cleared in time. Quotation 
for the supply of materials are liable to be rejected 
unless samples, if called for, of the materials tendered 
for are forwarded . The approved samples may or 
may not be returned at the discretion of the 
undersigned . Samples sent by ‘ V .P. Post ’ of freight to 
pay will not be accepted . 
No representation for enhancement for price once 
accepted will be considered during the currency of 
the contract. 


QUOTATION NOTICE 
Ref. S4 - 2481/2012/MCC . 

8th June 2012. 
Sealed quotations are invited for the Purchase of 
Books for Central Library of Medical College, Kozhikode. 
The rates quoted should be for delivery of the 
articles at the places mentioned below . The necessary 
superscription the due date for the receipt of the 
quotations, the date upto which the rates will have to 
remain firm for acceptance and the name and address of 
officer to whom the quotation is to be sent are noted 
below . Any quotations received after the time fixed on 
the due date is liable to be rejected . The maximum 
period required for delivery of the articles should also be 
mentioned . Quotations not stipulating period of firmness 
and with price variation clause and or subject to prior 
sale conditions are liable to be rejected . 

Superscription — Quotation No. S4 /2481/ 12 /MCC for 
the Purchase of Books for Central Library . 

Estimate Cost — 25 ,00,000 . 

Due date and time for receipt of quotation 
30 -7 -2012 , 11 a. m . 

Date and time of opening of quotation — 30 -7 -2012 , 
11. 30 a . m . 

Date upto which the rate to be firm for acceptance 
31 -3 -2013 . 

Designation and address of the officer to whom the 
quotation is to be sent — The Principal, Government 
Medical College, Kozhikode - 8 . 


5 . Any attempt on the part of tenderers or their agent to 

influence the officers concerned in their favour by 

personal canvassing, will disqualiy the tenderers. 
6 . If any licence or permit is required tederers must 

specify it in their quotation and also state the 
authority to whom application is to be made . 
The quotation may be for the entire or part supplies. 
But the tenderers should be prepared to carry out 
such portion of the supplies included in their 

quotation as may be allotted to them . 
8. (a ) In case where a successful tenderer after having 

made partial supplies fails to fulfil the contracts 
in full, all or any of the materials not supplied 
may at the discretion of the purchasing officers, 
be purchased by means of another tender / 
quotation or by negotiation or from the next 
higher tenderer who had offered to supply 
already had the loss , if any caused to the 
Government shall thereby together with such 
sums as may be fixed by the Government 
towards damages be recovered from the 
defaulting tenderer. 
Even in cases where no alternate purchase are 
arranged for the materials not supplied the 
appropriate portion of the security deposit based 
on the cost of the materials not supplied at the 
rate shown in the tender of the defaulter shall be 
forfeited and balance alone shall be refunded . 


(b ) 


2 . 


The acceptance of the quotation will be subject to 
the following conditions: 
1. Acceptance of the quotations constitutes a concluded 

contract. Nevertheless the successful tenderer must 
within a fortnight/a month after the acceptance of his 
quotation furnish 5 % of the amount of the contract as 
Security Deposit and execute an agreement at his own 
cost for the satisfactory fulfillment of the contract, if 
so required . 
Withdrawal from the quotation after its acceptance or 
failure to supply within a specific time or according 
to specification will entail cancellation of the order and 
purchase being made at the offerers expense from 
elsewhere , any loss incurred thereby being payable by 
the defaulting party . In such an event the 
Government reserve also the right to remove the 
defaulter s name from the list of Government suppliers 
permanently or for a specified number of years. 
Samples duly listed should be forwarded if called for 
under separate cover and the unapproved samples 
got back as early as possible by the offerers at their 
own expenses and the Government will in no case be 
liable for any expenses on account of the value of 
the samples or their transport charges etc . In the case 
the samples are sent by Railway, the Railway receipt 
should be sent separately and not along with the 


9 . The price quoted shall be inclusive of all taxes, duties, 

cesses etc . which are or may become payable by the 
contractor under existing or future laws or rules of 
the country of origin /supply or delivery during the 

course of execution of the contract. 
10. Tenderers shall be quote also the percentage of 

rebate (discount) offered by them incase the payment 
is made promptly within fifteen days/within one 
month of taking delivery of stores . 
Special conditions if any, printed on the quotations 
sheets of the tender or attached with the tender will 
not be acceptable to the contract unless they are 
expressly accepted in writing by the purchaser. 
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കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് the taxes applicable is to be clearly mentioned. Freight, 
പ്രസാധകർ, അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ എന്നിവരിൽനിന്നും Insurance , loading, unloading, erection and commission 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ക്വട്ടേഷനുകൾ charges and installation should be borne by the tenderer. 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Payment also will be made in Indian Rupees . 
- അടങ്കൽ തുക - 25,00,000. 

The tender without required Earnest Money Deposit, 

agreement and not satisfying other tender conditions are 
ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്വട്ടേഷൻ നമ്പർ മേലെഴുത്തോടുകൂടി 

liable to be rejected without further notice. Tender form is 
നേരിട്ടു നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 

not transferable. Cheque, Draft, Postage Stamps etc. will 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . ക്വട്ടേഷനുകൾ 30 - 7 - 2012 - ന് രാവിലെ 

not be accepted towards the cost of tender forms. 
11 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു . 

Duplicate copy of tender form can be obtained on 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ക്വട്ടേ ഷ നു കൾ സ്വീകരിക്കുന്നത ല്ല . 

payment of cost. Belated tenders will not be accepted . 
ക്വട്ടേ ഷ നു കൾ അവ സമർപ്പിച്ച വ രു ടേയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 30 -7 -2012 - ന് രാവിലെ 

Items with 
Tender No. 

| No . 
11. 30 - ന് തുറക്കപ്പെടും. പുസ്തകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റ് 

Approximate cost 
വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ആഫീസുമായി 
ബന്ധപ്പെടുക. 

Disposible reload for reusable 

linear cutting stapler 
- ടെറ്റിൽ അടി സ്ഥാ ന ത്തിൽ അ നു വ ദി ക്കാ വുന്ന 

(100 Nos.) - 4,00 ,000 
ഡിസ്കൗണ്ട്, വിത ര ണ ത്തിന് ആവ ശ്യ മായ പര മാ വധി 
സമയം, താങ്കൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രസാധകരുടെ ലിസ്റ്റ്, 2 S6 /6707 /2012 /MCC Myocardial Stablizer 
വിതരണ രീതി അയയ്ക്കു ന്നതിനുള്ള ചിലവ് എന്നിവയും 

( 5 Nos.) - 3,25,000 
ക്വട്ടേഷനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

3 S6 /6708/ 2012/MCC Prosthetic aortic Valves using 

for open heart surgery 
SPECIFICATION OF ITEM 

(15 Nos.) - 3 , 22 , 500 
Allowable discount, max time required to supply the 

4 S6 / 6709/2012 / MCC Disposible double lumen 
books , list of publishers represented by you , mode of 

Endotracheal tube 
supply , freight charges are also to be furnished with 

( 64 Nos.) - 3 ,84 ,000 
quotation. 

5 S6 /6710 /2012 /MCC Vasular ligating clips size 
Medical College, 

( Sd.) 

1mm ( 20 Box) - 1, 60 ,000 
Kozhikode. 

Principal. 
6 S6/6705 /2012/ MCC Infra aortic balloon pump 

catheter (5Nos.) - 2, 25,000 
TENDER NOTICES 

Cost of tender form : 
No. S6 -6706/ 2012 / MCC. 

14th June 2012 . 

Original — 416 for Sl. No . 5 ; 612 for 
Sealed and competitive tenders in prescribed forms 

- Sl. No . 6 and 832 for others. 
are invited from the manufacturers/authorized dealers for - By Post - 456 for Sl. No . 5 ; 652 for Sl. No. 6 
the supply of Consumable items to the Department of 

and 872 for others. 
CVTS, Govt. Medical College, Kozhikode . 

Duplicate - 208 for Sl . No . 5 ; 306 for 
Tender forms and details of tender can be had from 

Sl. No. 6 and 416 for others . 
the Office of the Principal, Medical College, Calicut during 
working hours (Phone : 0495 - 2350212 ). Tenders should be 

Closing date and time of sale of tender form 
superscribed with tender number as specified below . The 

- by post _ 8- 8-2012, 3.30 p . m . 
tenders should be submitted along with an agreement 

Closing date and time of sale of tender form 
executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and Earnest 

16 -8- 2012 , 3 .30 p . m . 
Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp Paper 
will be supplied to the firm outside Kerala, on request 

| Due date and time for receipt of tender - 17-8- 2012, 
along with remittance of 150 ( 100 towards the cost of 11 a. m . 
Stamp Paper and 50 as incidental charge) by Money 

Date and time for opening of tender - 17 - 8 - 2012 , 
Order taken in favour of Principal, Medical College, 

11 .30 a. m . 
Calicut. Specimen copy of the agreement is annexed with 
the tender form . 

Date upto which the rates are to be firm — 31 -3 -2013 . 


(1 ) 
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കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തൊറാസിക് നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 
സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാ താ ക്ക ളിൽനിന്നോ അവരുടെ 

- വൈകിലഭി ക്കു ന്ന തും മതി യാ യ നിര ത ദ വ്യ 
അംഗീകൃത വിത ര ണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 

-- സമ്മ ത പത്രം മറ്റ് ദർ ഘാസ് വ്യ വ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് കൂടാതെ 

തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും 

ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
എസ6/ 6706 / 2012/ എം . സി . സി . - ഡിസ്പോസിബിൾ ദർ ഘാ സ് ഫോറ ത്തിന്റെ ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് വില നൽകി 
റീലോഡ് ഫോർ റീയൂസബിൾ ലീനിയർ കട്ടിംഗ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
സ്റ്റാപ്ലർ (100 എണ്ണം) - 4,00,000. 

പ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
എസ്6/ 67-07 / 2012/ എം . സി . സി . - മയോകാർഡിയൽ 
സ്റ്റെബിലെയർ ( 5 എണ്ണം) - 3,25,000 . 

SPECIAL CONDITIONS 

1. 
എസ്6 / 67 08 | 2012 | എം . സി . സി . - പാസ് ത് റ്റിക് 
3 

The brochure issued by the manufacturer in 
അവേർട്ടിക് വാൽവ് ഫോർ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി 

original should be attached . 
(15 എണ്ണം) - 3, 22,500. 

The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if request . 
എസ് / 6709 / 2012 / എം . സി . സി . - ഡിസ്പോസിബിൾ 
ഡബിൾ ലൂമെൻ എൻ റോ ടാ ഷി യൽ ട്യൂബ്- 

Warranty minium 2 years. 
( 64എണ്ണം) - 3, 84,000 . 

4 . AMC and CAMC: minimum 5 years . AMC and 
- എസ6 / 6710 / 2012/ എം . സി . സി . - വാസ്കലർ ലിഗേറ്റിംഗ് 

CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 
ക്ലിപ്തസ് സൈസ് 1 എം . എം (20 പെട്ടി) - 1,60,000. 

considered for selection if necessary. 
6 - എസ6/6705 /2012 / എം . സി. സി. - ഇൻട്രാ അവേർട്ടിക് 5. No advance payment will be made. 

- ബലൂൺ പമ്പ് കത്തീറ്റർ - (5 എണ്ണം) - 2,25,000. 


4 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 416 , ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 

612 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 832 . 
പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 208, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 

- 306, മറ്റു ള്ള വയ് ക്ക് 


416 . 


തപാൽവഴി ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 456, ക്രമനമ്പർ 

6 - ന് 652 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 872 . 
ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽ വഴി വിൽപ്പനയുടെ 
അവസാന തീയതി- - 8 - 8 - 2012 , 3. 30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 16 - 8- 2012, 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 8 - 2012, 11 മണി. 


ദർ ഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 - 8 - 2012 , 11.30 മണി. 

വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31 -3 - 2013. 
- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
ഫോൺ: (0495 - 2350212 ). 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിരതദവ്യത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തുമായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാന 
ത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് 
150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യസമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വില 
ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. നികുതികളും 
മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, ഇൻഷ്വറൻസ്, 
കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ 
ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാർ സ്വയം വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക 


No . S4 -8403 /2012/ MCC. 

14th June 2012. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Cotton and Gloves to various 
Departments of Government Medical College , Kozhikode, 
Kerala, India. 

- Superscription - Tender No . S4/ 8403/12/ MCC for the 
supply of Cotton and Gloves to Various Departments . 

Estimate Cost - 5,00,000 . 
Cost of tender form - 1, 040 . 
Cost of tender form by post - 1, 080 . 

Last date of sale of tender form by post 
24- 7- 2012 . 

Last date of sale of tender form — 30 -7 - 2012 . 
- Due date and time of receipt of tender - 31 - 7- 2012 , 
11 a . m . 

Date and time of opening of tender — 31- 7 - 2012 , 
11. 30 a . m . 

Date up to which the rates are to be firm - 31-3- 2013 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Government Medical College , 
Kozhikode , Kerala , India , Pin -673 602 . 

Tender forms and details can be had from the 
office of the Principal, Medical College , Calicut during 
working hours ( Phone: 0495 - 2350212 ). Tender should be 
superscribed with Tender Number as specified above . The 
tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and Earnest 

Money Depost @ % of quoted price . Stamp paper will be 
supplied to the firm outside Kerala , on request along 
with remittance of 150 100 towards the cost of 
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Stamp paper and 50 as incidental charge by 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടും കൂടി മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
Money order taken in favour of Principal, Government മേല ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 

Medical College , Kozhikode . Speciman copy of the സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം 
a gre e me nt ലഭി ക്കു ന്ന തിന് 150 മണി യോർ ഡർ സഹിതം 
is annexed with the tender form . 

പിൻ സി പ്പാൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 
Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 

നിര ത ദ വ്യസമ്മ ത പ ത ത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance , loading , unloading ,erection and commission 

ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 
charges and installation should be borne by the tenderer. - വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
The tender without required Earnest Money Deposit , 

ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ 

കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വയം 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 

വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 
not transferable . Cheque, Draft, Postage Stamps etc . will - വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതി യായ നിര ത ദ വ്യവും 
not be accepted towards the cost of the tender forms. - സമ്മ ത പ്രതവും, മറ്റ് ദ ർ ഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ എന്നിവ 
Duplicate copy of tender form can be obtained on പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പു കൂടാതെ 
payment of cost . Belated tenders will not be accepted . തന്നെ നിരസിക്കുന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 

ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
SPECIAL CONDITIONS 

മണി യോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
1. The brochure issued by the manufacture in original ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവു 
| should be attached . 

ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നപകാരം 

ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെ യോ 
The firm should be arranged demonstration at his 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
own cost, if requested . 

നിബന്ധനകൾ 
3. Warranty minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC: minimum 5 years . AMC and CAMC 

നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 
( rate to be mentioned separately ) will be considered 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
for selection if necessary. 

ആ വ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 
5. No advance payment will be made. 

ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 

- വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ഗ്ലൗസും കോട്ടനും വിതരണം 

4, വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ്രവാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാ താ ക ളിൽനിന്നോ അവരുടെ 

(ചുരു ങ്ങി യത് 5 വർഷം) നിര ക്കു കൾ വെവ്വേറെ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാ 

സൂചി പ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ആ വ ശ്യ മെ ങ്കിൽ സാധന 
ധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 
മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസമ്പർ എസ്.4 / 8403 / 2012 / എം. സി. സി. 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് കോട്ടനും ഗ്ലൗസും വിതരണം 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

SCHEDULE OF ITEM 
അടങ്കൽ തുക - 5, 00 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

Item 

Quantity 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,040. 

Absorbant Cotton 

2546 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 

Non Absorbant Cotton 

500 
തീയതി - 24 - 7 -2012. 

3 Surgical Gloves 6 .5" 

5000 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 

4500 
തീയതി 30 - 7- 2012. 

Surgical Gloves 7 " 
Surgical Gloves 7.5" 

5500 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

Surgical Gloves --Disposible- 6.5 " 

12000 
സമയവും - 31- 7 - 2012 , 11 മണി. 

Surgical Gloves — Disposible - 7 " 12000 
-- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 31- 7-2012, 
11.30 മണി 

6000 

Surgical Gloves — Disposible - 7 .5 " 
. 

800 
ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 

Rubber Gloves 7" 
മുള്ള മേൽവിലാസം പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 

Cosmetic Gloves 

10 dark 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8. 

Adult left 

15 med. 
- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 

Cosmetic Gloves 

10 dark 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭ്യ മാ ണ് . 

Adult 

15 med . 
( ഫോൺ : 0495 2350212 ) 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ Government Medical College , 

(Sd .) 
Kozhikode. 

Principal. 


No. 
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TENDER NOTICE 


No. S5/ 9117/ 2012/ MCC. 


15th June 2012 . 


without required earnest money deposit , agreement and 
not satisfying other tender conditions are liable to be 
rejected without further notice . Tender form is not 
transferable. Cheque , Draft, Postage Stamps etc. will not 
be accepted towards the cost of tender forms. Duplicate 
copy of tender form can be obtained on payment of cost. 

Belated tenders will not be accepted . 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Anterior Chamber Intra Ocular Lenses 
and Posterior Chamber Intra Ocular Lenses to the 
Department of Ophthalmology, Medical College , Calicut, 
Kerala, India . 

-- Superscription _ Tender Number S5/9117/12/ MCC for 
the supply of Anterior and Posterior Chamber Intra Ocular 
Lenses to the Department of Ophthalmology. 

| Estimated Cost _ 3,00,000 . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 


2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 


Cost of tender form - 612. 
Cost of tender form by Post - 652 . 

Last date and time of sale of tender form — 1-8 -2012 , 
3 p . m . 


3. Warranty , minimum 2 years . 
4 . AMC and CAMC Minimum 5 years, AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately) will be 
considered for selection if necessary. 


- 5 . 


No advance payment will be made. 


Last date and time of sale of tender form by post 
24- 7-2012 , 3 p . m . 


Due date and time for receipt of tender - 2 - 8 - 2012 , 
11 a . m . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒഫ്താൽമോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആന്റീരിയർ ചേംബർ ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ 
ലെൻസും പോസ്റ്റീരിയർ ചേംബർ ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ ലെൻസും 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മൽസരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Date and time for opening of tender - 2 - 8 - 2012 , 
11 .30 a . m . 


Date up to which the rates are to be firm — 31- 3 -2013 . 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Medical College , Kozhikode , 
Kerala, India, Pin -673 602. 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College, Kozhikode 
during working hours ( Phone : 0495 - 2350212 ). Tender 
should be superscribed with Tender Number as specified 
above . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
and Earnest Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp 
Paper will be supplied to the firm outside Kerala , on 
request along with remittance of 150 . ( 100 towards 
the cost of Stamp Paper and 50 as incidental charge ) 
by money order taken in favour of Principal, Medical 
College , Calicut . Specimen copy of the agreement is 
annexed with the tender form . 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സ മ യത്ത് ലഭ്യമാ ണ് 
( 0495 - 2350212 ). 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേലെഴുത്തു 
മായി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് 
പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് 150 
മണി യോർഡർ സഹിതം പിൻ സി പ്പാൾ, കോഴി ക്കോട് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വയം 
വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. തുക നൽ കു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 


Rate should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance, loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . The tender 


- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മത 
പതം, മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
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TENDER NOTICE 


No. S- 2400/12/DCC. 


| 16th June 2012 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്ത 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്5 / 9117 / 2012 / 
എം . സി . സി . - ഒഫ്താൽമോളജി വകുപ്പിലേക്ക് ലെൻസ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following Equipment to the 
Government Dental College , Kozhikode for the financial 
year 2012-2013. 


SI. 


Tender No. and Superscription 


No. 


1 


Plating kit 


& 


അടങ്കൽ തുക - 


3,00,000. 


S /2400 / 12 /DCC — Titanium 
Physiodespenser etc . 


നിരതദ്രവ്യം 


- 1 %. . 


2 


S / 2401/ 12/DCC — Dental implant kit Chemiclave 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 612 . 


S /2402 / 12 /DCC — Automated Blood Analyser, 
Fumigation Dispenser. 


ദർ ഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 24- 7 - 2012 വൈകുന്നേരം 
3 മണി. 


4 


S / 2403 / 12 /DCC — Desktop Computer Scanner, 
Printer 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 1- 8-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


5 


| S /2404 /12 /DCC - Positive pressure vacuum forming 
machine & water bath chamber 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 2 - 8 - 2012 , 11 മണി. 


S /2405 / 12 /DCC — Dental chair unit with 
compressor, Ultrasonic scaler 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീ യ തിയും സമയവും 
2 - 8 - 2012 , 11.30 മണി. 


7 


S /2406 / 12 /DCC — Compressor, Autoclave , Light 
Cure unit 


- ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8. 


8 


S /2407 /12/ DCC — Pressurized Local Anasthesia 
System (WAND ) 


നിബന്ധനകൾ 


നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം( തനത്) 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


Estimate Cost — 21,00 ,000 ( Approximate ) 
E . M. D . - 1 % 
Cost of tender form : 

Original - 420 
By post ( M. 0 .) - 460 

Duplicate — 210 
Closing date and time of sale of tender form by 

post _ 17- 7- 2012 at 3 p . m . 
Closing date and time of sale of tender form 

2- 8- 2012 at 3 p. m . 
Last date and time of receipt of tender 

3- 8-2012 at 4 p . m . 
Date and time of opening of tender 

4- 8 - 2012 at 11 a. m . 


വാർഷിക അറ്റകുറ്റപണി/ സമഗവാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


SCHEDULE OF ITEMS 


1. Anterior Chamber Intra Ocular Lenses — 500 Nos . 
2. Posterior Chamber Intra Ocular Lenses — 1000 Nos. 


കോഴിക്കോട് ഗവ . ദന്തൽ കോളേജിൽ താഴെ കാണിച്ചി 
രിക്കുന്ന യന്ത്രസാമഗികൾ/ ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത രണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു . 
കൊള്ളുന്നു . 


Govt. Medical College, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Principal. 
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കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും മേലെഴുത്തും 
നമ്പർ 

എസ്.| 2400 / 12 / ഡി . സി. സി . - ടൈറ്റാനിയം പ്ലേറ്റിംഗ് 
കിറ്റ് ആന്റ് ഫിസിയോ ഡിസ്പെൻസർ മുതലായവ 
എസ്./ 2401/ 12 / ഡി . സി. സി . - ഡന്റൽ ഇംപ്ലാന്റ് കിറ്റ്, 

കെമിക്ലേവ് മുതലായവ 
എസ്./ 2402 /12/ ഡി. സി . സി. - ഓട്ടോമാറ്റ്സ് ബ്ലഡ് 
അ ന ല സർ, ഫ മി ഗേ ഷ ൻ ഡിസ് പൈൻ സർ 
മുതലായവ 
എസ്./2403/12/ ഡി. സി. സി . - ഡസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ, 
സ്കാനർ, പ്രിന്റർ മുതലായവ 
എസ്. | 2404 / 12 / ഡി . സി . സി . - പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ 
വാക്വം ഫോമിംഗ് മെഷീൻ, വാട്ടർ ബാത്ത് ചേമ്പർ 
മുതലായവ 
എസ്.| 2405 / 12 / ഡി . സി. സി . - ഡന്റൽ ചെയർ യൂണിറ്റ് 
വിത്ത് കംപസർ അൾട്രാ സോണിക് കെയർ 
മുതലായവ 


) 


എസ്./ 2406 / 12 / ഡി . സി . സി . - കംപ സർ ഓട്ടോ ക്ലൈവ് 

- ലൈറ്റ് ക്യൂർ യൂണിറ്റ് മുതലായവ 


എസ്. | 2407 / 12 / ഡി . സി . സി . - പഷറൈസ് ഡ് ലോക്കൽ 

അനസ്തേഷ്യാ സിസ്റ്റം മുതലായവ 


അടങ്കൽ തുക - 21,00,000 ( ഏകദേശം). 

നിരതദ്രവ്യം - ഒരുശതമാനം 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ- 420 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 210 . 

തപാൽ വഴി ( എം . ഒ . മാത്രം) - 460 . 
ത പാൽ വഴി വില് പ ന അ വ സാ നി ക്കുന്ന തീയതിയും 

സമയവും - 17 - 7 - 2012 , 3 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം വില്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 

- സമയവും - 2 - 8 - 2012 , 3 മണി. 
ദർ ഘാസ് ലഭി ക്കേ ണ്ട അവസാന തീയതിയും 

- സമയവും - 3 - 8 - 2012 , 4 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 4 - 8 - 2012 , 

- 11 മണി. 


Govt . Dental College , 
Kozhikode. 


( Sd .) 
Principal. 


